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wenn i der gesamte Warmeiniialt im Anfangszustand A bis 0° (Flache unter A BCD') und qf die Fliissigkeitswarme in C ist (Flache unter CO). AuBerdem wird gleichzeitig • die Arbeit ApV auf das Ammoniak iibertragen, wenn der Raum der Fliissigkeit gegeniiber dem des Gases vernachlassigt wird. SchlieBlich mufi die Fliissigkeit ohne Verdampfung von t0 auf die Anfangstemperatur t des Gases erwarmt werden, Strecke OD, wobei ihr die Wanna qt— qf zuzu-fiihren ist. Endlich wird das fliissige Ammoniak mit dem Wasser in gewohnlicher Weise vermischt, wobei die Losungswarme lfl frei wird und abzuleiten ist. Die Energie hat somit im ganzen abgenommen um
Ut-U^i-q^-ApV-fa-qJ+lp     .   .   .   (2) Die Gleichsetzung von Gl. 1 und 2 ergibt
V=VH-ff«........(3)
Die Losungswarme des gasformigen Korpers ist somit um den Be-trag i — qt> d. h. um die gesamte Verfliissigungswarme gerechnet bis zur Anfangstemperatur, grofier als die Losungswarme des flussigen Korpers.
So ist z. B. fiir Ammoniakgas von 15° und 1 at die bei der Abkiihlu ng von -J-150 auf die Sattdampftemperatur von —33° (bei 1 at) abzufiihrenda Uberhitzungswarme 48 -0,50 = 24 Gal, die weiter zu entziehende Verdampfungswarme r = 329 Gal, somit
i _ qf^= 24 + 329 — 353 Cal.
Zur Erwaramng des ttiissigen Ammoniaks von —33° bis -j- 15° ist dieWarme
qe— qf = 53 Cal zuzufiihren.    Daher ist
Z^f/v-l-353 —53 = Z/7+300........(4)
Da lft= 192 Cal/kg ist, so ist die Losungswarme des gasformigs.i Ammonia ks L=492 Cal/kg, vorausgesetzt, daB eine stark verdiinnte Losung hergestelit wird. Fiir starkere Losungen wird ?/•/•< 192, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, w ahrend Gl. 3 bestehen bleibt.
115. Verdampfungswarme von Flussigkeitsgemisehen und Verfliis-sigungswarme von Gasgemischen.
Unter der Verdampfungswarme r eines Geinisshes aus zwei Fliissigkeiten, z. B. Wasser und Alkohol, ist zunachst die Warmemenge zu verstehen, die erforderlich ist, um 1 kg des Gemisches bei dem unveranderlichen Druck p vollstandig in Dampf zu verwandeln, und zwar ausgehend von der Temperatur t0, bei der unter dem Drucke p die Verdampfung eben beginnt. DaB bei dem fortschreitenden Ver-dampfungsvorgang die Siedetemperatur steigt (im Gegensatz zu den reinen Stoffen), kommt dabei zunachst nur insofern in Frage, als die Bndtemperatur t der Verdampfung holier ist als die Anfangstemperatur £0.
Bezelchnet man mit Ug} t die innere" Energie von 1 kg Dampf-us
